S. f P. 


MICHAŁ 


ARANOWSK 


artysta muzyk 
dyrygent Państw. Filharmonii Śląskiej w Katowicach 


przeżywszy lat 28, zmarł dnia 7 grudnia 1963 r. w Katowicach. 


Po uroczystościach żałobnych w Katowicach pogrzeb odbędzie sie 
w Krakowie we wtorek dnia 10 bm. o godzinie 13-tej z kościółka 
Najśw. Salwatora na cmentarz zwierzyniecki. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 11 bm. o godzinie 1% w kaplicy 
Batorego na Wawelu, o czym zawiadamiają: 


żona, rodzice, babcia i rodzina. 
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